Kerala Gazette No. 49 dated 9th December 2008 . 
PART III 


STORES PURCHASE 


Agriculture Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


[ 1/2008] 


(2) 

[2/2008] 
നമ്പർ എസ്.എഫ്. 25 / 2008. 

2008 നവംബർ 20. 
- പന്തളം കട ക്കാട് കരിമ്പ് വിത്തുൽപ്പാ ദ ന ഫാമിൽ 
കുരുമുളക് കൃഷി വികസന പദ്ധതിപ്രകാരം വേരു പിടിപ്പിച്ച 
കുരു മു ളക് തൈകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന 
നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലോഡെൻസിറ്റി വെർജിൻ 
പോളിത്തീൻ കവറു കൾ നൽകു ന്നതിന് താൽ പ ര്യ 
മു ള്ള വ രിൽ നിന്ന് മത്സര സ്വഭാവ മു ള്ള ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിബന്ധനകൾ 


നമ്പർ എസ്.എഫ്. 25/2008. 


2008 നവംബർ 20 . 


- പന്തളം കടക്കാട് കരിമ്പ് വിത്തുൽപ്പാദനഫാമിൽ വേരു 
പിടിപ്പിച്ച് കുരുമുളക് തൈകൾ, തെങ്ങിൻ തൈകൾ എന്നിവ 
തയ്യാ റാ ക്കു ന്ന തിന് മേൽത്തരം ആറ്റു മ ണ ൽ സ്വന്തം 
ചെലവിൽ ഫാമിൽഎത്തിച്ചുതരുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ നിന്നും 
താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- 


1 . 


നിബന്ധനകൾ 


| 1 . 


മേൽത്തരവും നേർമ്മയുള്ളതും 


ആറ്റു മ ണ ൽ 
ആയിരിക്കണം. 


ടെൻഡറിൽ 1 ക്യുബിക് മീറ്ററിന്റെ വിലയായിരിക്കണം 
രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 


പോളിത്തീൻ കവർ 15 X 12 cm. വലിപ്പമുള്ളതും 150 
ഗേജ് കാന മു ള്ളതും രണ്ട് വശ ത്തു മായി അഞ്ച് 
ദ്വാരങ്ങൾ വീതം ഒരു കവറിൽ ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. 
ടെൻഡറിൽ 1 കിലോഗ്രാം കവറിന്റെ വിലയായിരി 
ക്കണം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
മുദ്രവച്ച ടെൻഡറുകൾ 2008 ഡിസംബർ 20 -ാം തീയതി 
12 മണി വരെ സ്വീക രിക്കു ന്ന തും അ ന്ന ദിവസം 
12 .30 മണിക്ക് ഹാജ രു ള്ള വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടെൻഡർ 
പത്തനംതിട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ആഫീസറുടെ അംഗീ 
കാരത്തിന് വിധേയമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
മുദ്രവച്ച കവറിന്റെ പുറത്ത് “ പോളിത്തീൻ കവറിനുള്ള 
ടെൻഡർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
31 - 12 - 2008 - ന് മുൻപായി ആവശ്യമുള്ള പോളിത്തീൻ 
കവർ ഫാമിൽ എത്തിച്ച് തരേണ്ടതാണ്. 
ക്വട്ടേഷൻ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ക്വട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
സർക്കാറിന്റെ എല്ലാ ക്വട്ടേഷൻ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


- 


7 . 


4 , 


ടെൻ ഡ റു കൾ 2008 ഡിസം ബർ 20 -ാം തീയതി 
11.30 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
12 മണിക്ക് ഹാജ രു ള്ള വരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള 
ടെൻഡർ പത്ത നം തിട്ട പിൻസിപ്പൽ കൃഷി 
ആഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഉറപ്പിക്കു 
ന്നതുമായിരിക്കും. 
ടെൻഡർ ഫോറത്തിന്റെ വില 150 രൂപയും 10 % 
വിൽപ്പന നികുതിയും ആ യി രിക്കും. ടെൻഡർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങൾ 
ഡിസംബർ 20 - ന് 11 മണി വരെ ഫാം ആഫീസിൽ 

നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
5 . മുദ്രവച്ച കവറിന്റെ പുറത്ത് “മണലിനുള്ള ടെൻഡർ 

എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
6. 31-12 -2008- ന് മുൻപായി ആവശ്യമുള്ള മണൽ ഫാമിൽ 

എത്തിച്ച് തരേണ്ടതാണ്. 


കരിമ്പ് വിത്തുല്പാദന കേന്ദ്രം, 
പന്തളം. 


- ( ഒപ്പ്) 
കൃഷിഓഫീസർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി.എഫ്. 33( 7)/ 2008- 09. 


2008 നവംബർ 14 . 


7 . 


ടെണ്ടർ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ടെണ്ടർ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 


- മലമ്പുഴ എച്ച്. ഡി . ഫാമിലേക്ക് 2008- 09 സാമ്പത്തിക 
വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ ഏകദേശം 790 കി . ഗ്രാം വിവിധ 
തരത്തിലുള്ള പോളിത്തീൻ കവറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . പോളിത്തീൻ കവറിന്റെ 

സൈസുകൾ ഫാം ആഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . 
1 കിലോഗ്രാം പോളിത്തീൻ കവറിന് ഇത് രൂപ എന്ന് 
ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


- 8 . 


- സർക്കാറിന്റെ എല്ലാ ടെണ്ടർ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


Gaz . No. 49 /2008 /DTP (Stores). 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ മല മ്പു ഴ എച്ച്. ഡി . ഫാം 
ആഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 
പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണിവരെ ലഭിക്കു ന്ന താണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 400 രൂപ ( നികുതിക്ക് പുറമേ) 
ആണ്. ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2008 ഡിസംബർ 
22 -ാം തീയതി 11 മണി വരെ ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായി 
രിക്കും. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് ഇതേ വ്യവസ്ഥ യിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദർഘാസ് പാലക്കാട് പ്രിൻസിപ്പൽ 
കൃഷി ആഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി താൽക്കാ 
ലിക മായി ഉറപ്പിക്കുകയും നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് 
ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരാറുകാരന്റെ സ്വന്തം ചെലവിലും 
ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും ടി സാമഗ്രികൾ ഫാമിൽ എത്തിച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ഇന്ന യിനം സാമഗ്രി 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെ 
ടുത്തിയിരിക്കണം. ദർഘാസിൽ പക്ഷിതന്റെ പൂർണ്ണമായ 
മേൽവിലാസം എഴുതിയിരിക്കണം. കരാറുകാരൻ 2,500 രൂപ 
നിരതദ്രവ്യം കൃഷിആഫീസർ, എച്ച്. ഡി. ഫാം , മലമ്പുഴ എന്ന 
വിലാസത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
ശാഖ, പാല ക്കാട് മാറാവുന്ന ഡി . ഡി ., തിരിച്ചറിയൽ 
കാർഡിന്റെ ഒരു കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ഫോറ ത്തോ ടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. ദർഘാസുകൾ 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നീട്ടി 
വയ്ക്കുന്നതിനും നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ആഫീസർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ 
ദർ ഘാ സു കൾക്കുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന ക ളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മലമ്പുഴ 
എച്ച്. ഡി . ഫാം ആഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of Lab Equipments , Furniture Item to the College 
-- under Plan Fund 2008 -09 ” and should be addressed to the 

Principal, K . K . T. M . Government College, Pullut P. O ., 
Thrissur District, Kerala State, Pin -680 663 . Last date of 
receipt of tenders will be 2 p .m . on 20 - 12 -2008 . Late 
tenders will not be accepted . Tenders will be opened at 
3 p .m . on 20 - 12 - 2008 in the presence of such of 
tenderers or their representatives who may be present at 
that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, K .K . T.M . Government College, Pullut P. O ., 
Thrissur District, Kerala State , Pin - 680 663 can obtain 
the requisite tender form on which tender should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of Rs. 700 + VAT 
which is the price fixed for a form inclusive of all taxes 
which is not refundable . EMD 10 %. 

The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 12 Noon on 20 - 12 - 2008 . 
Cheques, Postage Stamp, Postal Order etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms nor will the 

forms sent by V.P.P. Duplicate form if required , will be 
| issued at Rs. 400 + VAT per copy. Those who wish to 
receive the tender forms by post may send self 
addressed , sufficiently stamped envelope in addition to 
the cost of tender forms. 


എച്ച്. ഡി. ഫാം , 
മലമ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ. 


- പുല്ലൂറ്റ് കെ . കെ . ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്ദേശം 3,60, 000 (മൂന്ന് 
ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം) രൂപയുടെ ലാബറട്ടറി ഉപകരണ 
- ങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും നൽകുന്നതിന്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു 
പുറത്ത് “പ്ലാൻഫണ്ട്2008 - 09 പ്രകാരം ലാബറട്ടറി ഉപകരണങ്ങളും 
ഫർണിച്ചറുകളും നൽകുന്നതിനുള്ളദർഘാസ് എന്ന് എഴുതി 
യിരിക്കേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, കെ . കെ . ടി. എം. ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ് പി. ഒ., തൃശ്ശൂർ ജില്ല , പിൻ - 680 663 എന്ന വിലാ 
സത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നഅവ 
സാന തീയതി20 -12-2008 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിആയിരിക്കും. മേൽസ 
മയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾഅന്നേദിവസം പകൽ 
3 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെയോ അവർ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകിലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലാണ് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട ത്. പ്രസ്തുത ഫോറത്തിന് 
700 രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച്അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഒന്നിന് 400 രൂപ + വാറ്റ് അധികം അടച്ച് 
അ പേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം 
ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപന 
20 - 12- 2008 പകൽ 12 മണിക്ക് സമാപിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
ഒരു ശതമാനം. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് 
താല്പര്യമുള്ളവർ ആവശ്യമായ രൂപയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 
ഒട്ടിച്ച് മേൽവിലാസമെഴുതിയ കവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Collegiate Education Department 


SHORT TENDER NOTICES 


No . A4- 565/2008. 


20th November 2008. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Laboratory Equipments and Furniture for an amount of 
Rs. 3 ,60 ,000 (Rupees three lakhs sixty thousand only ) to 
K .K . T.M . Govt. College, Pullut P . O ., Thrissur District 
Pin -680 663 , using Plan Fund 2008 -09. 


Cost of Equipments required (Alloted ) 

Cost 
Department 


Rs . 


Physics 
Chemistry 

Botany 
Zoology 
Mathematics 

History 
Malayalam 
Physics & History 


55, 000 
50,000 
30,000 
40,000 
65, 000 
55,000 
35,000 
30, 000 


ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് “ പ്ലാൻ ഫണ്ട് 
2008 - 09 പ്രകാരം കായിക ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള 
ദർഘാസ ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

കെ. കെ. ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ് പി. ഒ., തൃശ്ശൂർ 
ജില്ല , പിൻ - 680 663 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ട 
തുമാ ണ്. ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കു ന്ന അവസാന തീയതി 
20 - 12 - 2008 - പകൽ 12 മണിയായിരിക്കും. മേൽസമയത്തിനുള്ളിൽ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടേയോ അവർ അധികാര 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്നതാണ്. വൈകിലഭിക്കുന്നദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലാണ് ദർഘാ 
സുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത ഫോറത്തിന്രൂപ 400 + വാറ്റ് 
അടച്ച് അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, 
പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറ 
ത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഒന്നിന് 200 രൂപ + വാറ്റ് പ്രകാരം അധികം അടച്ച് 
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപന 20 - 12 - 2008 പകൽ 
12 മണിക്ക് സമാപിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ 
ആവശ്യമായ രൂപയുടെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് മേൽവിലാസമെഴു 
തിയ കവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Total 


3, 60, 000 


- (2 ) 


No, A4/ 565 /2008 . 


20th November 2008. 


SCHEDULE 


Quantity 


Sealed tenders are invited for the supply of sports 
goods for an amount of Rs. 82 ,000 (Rupees Eighty two 
thousand only ) to K .K . T.M . Govt. College , Pullut P . O ., 
Thrissur District, Pin -680 663 , using Plan Fund 2008 -09 as 
detailed in the schedule. 

Tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of sports goods to the College under Plan Fund 
2008 - 09 ” and should be addressed to the “Principal, 
K . K . T. M .Government College, Pullut P . O ., Thrissur 
District, Kerala State , Pin - 680 663 ". Last date of receipt of 
tenders will be at 2 p .m . on 20 - 12 - 2008 . Late tenders will 
not be accepted . Tenders will be opened at 3 p .m . on 
20 - 12 - 2008 in the presence of such of tenderers or their 
representatives who may be present at that time. 


1 No. 
2 Nos. 


Name of 
Equipment 
Squat Stand 
Bar Bell (7” ) 
Bar Bell ( 5 ) 
Bar Bell (3") 
Dumbbell Handle 
Free weight 
Back Supporting Belt 
Ab King Pro ( Club Range) 

Multi Purpose Gym Bench 
Seated Calf Raise 


300 kg. 


- 3 Nos. 


EMD _ 1 %. 


1 No . 
1 , 


Intending tenderers may, on application to the 
Principal, K . K . T .M Government College , Pullut P. O ., 
Thrissur District, Kerala State, Pin -680 663 can obtain 
the requisite tender form on which tenders should be 
submitted. Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance of Rs. 400 + VAT 
which is the price fixed for a form inclusive of all taxes, 
which is not refundable. The Tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 12 
noon on 20 - 12 - 2008 . Cheques, Postage Stamps, Postal 
Order etc . will not be accepted towards the cost of tender 
forms not will be sent by V . P. P. Duplicate form if 
required , will be issued at Rs. 200 + VAT per copy. 
Those who wish to receive the Tender forms by post may 
send self addressed , sufficiently stamped envelope in 
addition to the cost of tender forms. 


- No. A4/565/2008. 

20th November 2008 . 
Sealed tenders are invited for the supply of PABX 
System for an amount of Rs . 30 ,000 (Rupees Thirty 
thousand only ) to K . K . T. M , Govt. College , Pullut P . 0 ., 
Thrissur District, Pin - 680 663 , using Plan Fund 2008 - 09 
as detailed in the schedule . 

Tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of PABX system to the College under Plan 
Fund 2008 - 09 and should be addressed to the Principal, 
K . K . T . M . Government College, Pullut P . 0 ., Thrissur 
District, Kerala State , Pin -680 663. Last date of receipt of 
tenders will be 2 p . m . on 20 - 12 - 2008 . Late tenders will 
not be accepted . Tenders will be opened at 3 p . m . on 
20 - 12 - 2008 in the presence of such of tenderers or their 
representatives who may be present at that time. 

EMD - 16. 


പുല്ലൂറ്റ് കെ . കെ . ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ കായിക 
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്ദേശം 82,000 
(എൺപത്തിരണ്ടായിരം)രൂപയുടെഉപകരണങ്ങൾനൽകുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


No. 


Intending tenderers may , on application to the 

Health Services Department 
Principal, K .K . T. M Government College , Pullut P. O ., 

SHORT TENDER NOTICE 
Thrissur District, Kerala State , Pin - 680 663 can obtain 
the requisite tender form on which tenders should be 

[2/ 2008-09] 
submitted . Application for the tender form should be No . A6 -2406/(2 )/2008 / W & CHT. 19th November 2008. 
accompanied by a cash remittance of Rs . 150 + VAT 

Sealed competitive tenders are invited for the supply 
which is not refundable . The Tender forms are not 

of the following items for the use of Women and 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 12 

Children s Hospital, Thycaud, Thiruvananthapuram. 
noon on 20 - 12 -2008 . Cheques , Postage Stamps, Postal 
Order etc .will not be accepted towards the cost of tender 

| SI. 
Item & Specification 

Quantity 
forms will not be sent by V . P.P . Duplicate form if 
required , will be issued at Rs. 100 + VAT per copy. Those 1 Ultra Sonographic Machine 
who wish to receive the tender forms by post may send 

1. High Resolution 
self addressed , sufficiently stamped envelope in addition 

2 . Channels -30 
to the cost of tender forms. 

3. Probe 
പുല്ലൂറ്റ് കെ . കെ . ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലേക്ക് 

- (i) 3.5 MHZ -Electronic Convex Array 
ആവ ശ്യമായ ഉദ്ദേശം 30 ,000 (മുപ്പതിനായിരം) രൂപയുടെ 
പി . എ . ബി. എക്സ്സ് . ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 

- (i) 6.5 MHZ -Electronic Convex Array 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

transvaginal probe . 

4. Display Modes B , B + B , B + M & M 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് “ പ്ലാൻഫണ്ട് 

5 . Seannin depth 200 mm . 
2008- 09 പ്രകാരം പി. എ . ബി.എക്സ് . ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതി 
നുള്ള ദർഘാസ ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

6. Grey Scales 256 
കെ . കെ . ടി . എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ് പി. ഒ.,തൃശ്ശൂർ ജില്ല , 

7. Image Magnification X1.0 , 
പിൻ - 680 663 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് 

X1 .2, X1.5 , X2 .0 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 20 - 12- 2008 - പകൽ 12 മണിയായി 

8. Image conversion up /down, 
രിക്കും. മേൽസമയത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ അന്നേ 

left /right black /white 
ദിവസം പകൽ 3 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരു 

9. Local soon M2 
ടേയോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടേയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 

10 . Measurement Distance , Circumference Area, 
സുകൾയാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിർദ്ദിഷ്ട 

Heart Rate, Pregnant week , 

Foetual weight 
ഫോറത്തിലാണ് ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. പ്രസ്തുത 
ഫോറത്തിന് 150 രൂപ + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 

11. Characters Real time, Clock Date 
ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

Notation the patients ID , sex , age, 
എന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്, ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരി 

hospital 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ്ഒന്നിന് 100 രൂപ + വാറ്റ് 

12 . Monitor 10 inch 
പ്രകാരം അധികം അടച്ച് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 

13 . Probe connectors Tube 
ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ 

| 2 Semen Washing Medium - 5ml 375 - 375 
ങ്ങളുടെ വിൽപന 20 -12 - 2008 പകൽ 12 മണിക്ക് സമാപിക്കുന്ന 
താണ്. നിരതദ്രവ്യം ഒരു ശതമാനം. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 

- 3 Gradient solution for semen washing 

300 
ലഭിക്കണമെന്ന്താല്പര്യമുള്ളവർ ആവശ്യമായ രൂപയുടെ തപാൽ 

The Tender form can be had from this Office on the 
സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് മേൽവിലാസമെഴുതിയ കവർ അപേക്ഷയോടൊപ്പം undersigned on all working days till 15th December, 2008 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 

at 3 . 30 p . m . The cost of the Orginal form is Rs. 440 + 4 % 

VAT, for Duplicate copy Rs. 220 + 4 % VAT. The cover 
SCHEDULE 

containing the tender and the documents should be 

superscribed on Tender No. 2 / 08 . The last date of receipt 
Name of Equipment — PABX system CT-100 Business of the tender is 16 - 12 - 2008 at 3 p . m . The tenders will be 
PABX with 06 P & T Line 24 analog extention , Lightning 

opened at 3. 30 p . m . on 17 - 12 - 2008 in the presence of the 
protection unit, 50 pair MDF Box with Krone 

tenderers or authorised persons . The following documents 

schould be produced along with the tender. An agreement 
disconnection Modules, 2 pair PVC telephone cables 

in stamp paper worth Rs. 50 . A Demand Draft worth Rs. 
.05mm2 , PVC conduit pipe and Telephone Accessories , 

3000 as Earnest Money Deposit in the name of the 
Rogest Box 20 nos . 

Superintendent, Women and Children s Hospital, Thycaud , 

Thiruvananthapuram as Demand Draft . In any lose occurs 
K . K . T.M . Government College , 

the tenderer will be responsible for the same. During their 
Pullut, Kodungallur, 

( Sd.) 

details if any can be had from the Office during working 
Thrissur. 

Principal. hours . 


തിരു വ ന ന്ത പുരം തൈക്കാട് സ് തീക ളു ടേ യും 
കുട്ടി ക ളു ടേയും ആശു പതിയിൽ വന്ധ്യതാ നിവാരണ് 
ക്ലിനിക്കിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 50 രൂപ വിലയുള്ള 
മുദപത്രത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റും 3,000 (മൂവായിരം ) രൂപയുടെ 
നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് 
ഡാം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കറാറുകാരൻ നിബന്ധന 
കൾക്ക് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്ന 
തുമൂലമുള്ളകഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഈടാക്കു 
ന്നതിന് സൂപ്രണ്ടിന് അധികാരംഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


കമ സാധനങ്ങളുടെ പേരുവിവരങ്ങളും 

- പെസിഫിക്കേഷനും 
- അൾട്രാ സോണോഗ്രാഫിക്ക് മെഷീൻ 
1. ഹൈ റെസല്യൂഷൻ 
2, ചാനൽസ്- 30 


Women & Children s Hospital , 
Thycaud, Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Superintendent. 


3. പ്രോബ് 


( i ) 3.5 മെഗാ ഹെട്സ് ഇലക്ട്രോണിക്ക് 

കോൺവെക്സ്അറെ 


Insurance Medical Services Department 


- 


I 


(ii) 6.5 മെഗാ ഹെട്സ് കോൺവെക്സസ്അറെ 

ട്രാൻസ്വജേനൽ പ്രോബ് 
4. ഡിപ്ലേ മോഡ്സ് ബി, ബി + ബി, ബി + എം & എം 
5. സ്കാനിംഗ് ഡെപ്ത് 200 എം . എം . 
6. ഗ്രേസ്കെയിൽസ്256 
7 . ഇമേജ്മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എക്സ് 1.0 x 1.2 x1. 5X 2 
8. ഇമേജ്കൺവെർഷൻ അപ്പ്/ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് 

റൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് 
9. ലോക്കൽ സൂം 2 
10 . മെഷർമെന്റ് സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സർക്കംഫെറൻസ്, 

ഏര്യാ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, പ്രഗ്നന്റ് വീക്ക്, ഫീറ്റൽ 

വെയ്റ്റ് 
11. കാരക്ടേഴ്സ് റിയൽ ഐം ക്ലോക്ക്, ഡേറ്റ് 

നൊട്ടേഷൻ ദി പേഷ്യന്റ് ഐഡി സെക്സസ്, 
ഏജ്, ഹോസ്പിറ്റൽ 
12. മോണിറ്റർ 10 ഇഞ്ച് 

13 . പ്രോബ്കണക്ടേഴ്സ് - 2 
2 സെമൻ വാഷിംഗ് മീഡിയം 5 എം. എൽ. 
3 ഗ ഡി യിന്റ് സൊല ഷ ൻ ഫോർ സ മ ൻ 

വാഷിംഗ് 45 % 1 എം . എൽ. 


TENDER NOTICES 

- (1) 

[DIMS/ TN -17/2008-09) 
No. F4- 8585/ 2008/DIMS . 

24th November 2008 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of following equipments from original manufacturers or 
approved /authorized distributor for the use of ESI 
Hospital, Ezhukone . 
Name of Equipment - E . C . G . Machine- 1 No. 

SPECIFICATIONS 
High fidelity Thermal Array Recording 
Sharp and Clear Trace 
Electronic Lead Selection 
Easy Operation 

AC mains/ Built in rechargeable Battery operation 
With Standard Accessories: 
Patient Cable 

- 1 No. 


375 


| 


| 


300 


Clip on Electrodes 


- 4 


Nos. 


| 


1 


No. 


Accessory Case 
Recording Paper (20m roll ) 
Earth Cable 


| 


| 


Chest Electrode with Rubber Bulb 


| 


Cardi- Jelly Bottle 


| 


ദർഘാസ് ഫോറം ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
സമയങ്ങളിൽ 15- 12 -2008, 3.30 മണിവരെലഭിക്കുന്നതാണ്. അസ്സൽ 
ഫോറത്തിന്രൂപ 440 + 4 % വാറ്റും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് രൂപ 220 + 4 % 
വാറ്റും വില അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ്ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത 
കവറിന്റെ പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ 2 / 2008 - 09 സ്ത്രീകളുടെയും 
കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട്എന്നും രേഖപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
16 - 12 - 2008 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെയാണ്. ദർഘാസുകൾ 
17 -12 - 2008 - ന് 3.30 മണിക്ക് അപ്പോൾ ഹാജരാകുന്നവരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന തു മാ ണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്കുകാരന്ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ളപൂർണ്ണ അധികാരം 
സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് 
ഫാറങ്ങൾ ഈ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും 
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിലെ മുദ്രയും മേലധികാരിയുടെകയ്യൊപ്പും 
ഉള്ളതായിരിക്കണം. 


Instruction Manual 


| 


Cost of tender form : 

Original - Rs. 169 . 

Duplicate — Rs. 125 . 
Last date and time of sale of tender form — 17 - 12 -2008 , 
2 p . m . 


Gaz. No. 49/2008 /DTP (Stores). 


Last date and time of receipt of filled tenders — 
17 - 12 -2008 at 4 p . m . 

Date and time for opening of tender — 18 - 12 - 2008 at 
11 a . m . 


Notwithstanding the above , the undersigned reserves 
the right to accept or reject any/ all tenders without 
assigning any reason thereof but subject to Store 
Purchase Rules. The purchase will be made strictly 
invoking Store Purchase Rules as applicable to any other 
purchase under Government Department and any 
omissions/oversight crept in the tender shall be treated as 
void if the clause/ rules in Store Purchase Rules commit the 
same. 


(2 ) 


[DIMS/ TN -14 /2008 -09 ] 


No . F4 - 10583 /2007 /DIMS. 

17th November 2008 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of Ophthalmic Operating Microscope from original 
manufacturers or approved / authorized distributor for the 
use of ESI Hospital, Peroorkada . 


SPECIFICATIONS 


The firm should submit the following certificates 
along with the tenders. 

(1) The certificte that the quoted equipment have 

not been and are not being supplied to any 
other organization at a rate lower than being 

quoted here. 
(2) A certificate about satisfactory performance of 

the equipment duly authenticated by other 

existing users of the equipment. 
( 3) Firms should also give a certificate that spares of 

the equipment quoted will be made available 

at least for five years. 
(4 ) Firm should undertake to enter into Annual 

Maintenance Contract atleast for five years after 
completion of warranty and accordingly quote 
the rates for Annual Maintenance Contract in 

the tender. 
The firm has to submit two bids , technical bid and 
price bid each on the same day and but in separate 
covers . The technical bid will be opened at first instance 
and decisions of Technical Evaluation Committee will be 
accepted regarding conformity with given specification . 
As regards price bid eligible tender i.e . who qualifies the 
Technical Evaluation Committee , evalution at first instance 
will be opened . If any firm quotes more than one model 
(i.e . higher and lower model). EMD of 1 % separate for 
both quoted items should be submitted according to value 
of quoted item . In case only one EMD is followed / 
enclosed for two models quoted , EMD will be treated as 
for the lowest one . 

The number and date of opening of the tender should 
be superscribed on the envelope containing the tender. 

Acceptance and rejection of tender will be governed 
by Store Purchase Rules . 


Binocular tube Parallel-450 inclined binocular tube 
Objective lens – F = 200mm 
Eyopiece 

– 12 .5X 
Magnification charge — Drum type with 5 charges 
type 
Total magnification — 3.48 ,5 .3X ,8 .5X , 13 .6X,21.2X 
Field of new 

— 66.3mm , 423mm , 

26 .3,17.1,10. 3mm 
X - Y translator (option ) — Range + 25mm 
Light Source — 12V, 120W (Halogen lamp) 

light guided system 
Filter 

Built - in Heat absorbing and 
uv out fitters 

Flip in /out- Yellow Filter 
Length 

1st arm - 400mm II arm 560 mm 
Rotational 

I arm - 360° II arm -300° 
Base dimension 740 mm (30 inches) dimension 
Primary Voltage AC -100- 120V or AC- 220- 240V 
Power Frequency 50 -60Hz 
Maximum Power — 210 Dr. V. A . John 

Consumption 
Weight 

– Less than 110 Kg. 
Optimal Accessories: 

O Degree Assistant Microscope 
T.V . relay shearer 
Sterilized carpet 

Must have a suitable voltage stabilizer 
Cost of tender form : 

OriginalRs. 450 . 

Duplicate Rs. 225. 
Last date and time of sale of tender form 
19 - 12 -2008 at 2 p . m . 


TILL 


Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services on 
payment of its actual cost by cash /money order from 
28 - 11 - 2008 or on post on request by paying Rs. 50 
(Rupees Fifty only ) additionally over and above the cost 
of tender forms. Filled tender forms not subscribed to 
Store Purchase Rules and above conditions will be rejected 
summarily. 

Tenders will be opened as specified below , as 
enjoined in the store Purchase Rules . 

The equipment tendered should confirm ISI 
specification . The prices quoted should be inclusive of 
all taxes , duties and transportation charges to the place of 
delivery/specified by purchaser . 


Notwithstanding the above, the undersigned reserves 
the right to accept or reject any /all tenders wihout 
assigning any reason thereof but subject to Store Purchase 
Rules. The purchase will be made strictly invoking Store 
Purchase rules as applicable to any other purchase under 
Government Department and any omissions/ oversight crept 
in the tender shall be treated as void if the clause/rules in 
Store Purchase Rules commit the same. 


[DIMS/ TN - 15 /2008 -09 ] 


Last date and time receipt of filled tenders — 
19- 12 -2008 at 4 p . m . 

Date and time for opening of the tender — 20 - 12 - 2008 
at 11 a . m . 

The firm should submit the following certificates 
along with the tenders. 

(1) The certificate that the quoted equipment have 

not been and are not being supplied to any 
other organization at a rate lower than being 

quoted here. 
(2) A certificate about satisfactory performance of 

the equipment duly authenticated by other 

existing users of the equipment. 
( 3) Firms should also give a certificate that spares of 

the equipment quoted will be made available 

at least for five years. 
(4) Firm should undertake to enter into Annual 

Maintenance Contract atleast for five years after 
completion of warranty and accordingly quote 
the rates for Annual Maintenance Contract in 

the tender. 
The firm has to submit two bids , technical bid and 
price bid each on the same day and but in separate 
covers . The technical bid will be opened at first instance 
and decisions of Technical Evaluation Committee will be 
accepted regarding conformity with given specification . 
As regards price bid eligible tender i.e . who qualifies the 
Technical Evaluation Committee evalution at first instance 
will be opened . If any firm quotes more than one model 
(i.e . higher and lower model). EMD of 1 % separate for 
both quoted items should be submitted according to value 
of quoted item . In case only one EMD is followed / 
enclossed for two models quoted , EMD will be treated as 
for the lowest one . 

The number and date of opening of the tender should 
be superscribed on the envelope containing the tender. 

Acceptance and rejection of tender will be Governed 
by Store Purchase Rules. 


No. F4 -9282 / 2006 /DIMS. 

26th November 2008 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of following equipments from original manufacturers or 
approved / authorized distributor for the use of ESI 
Hospital, Palakkad and Ernakulam . 
I Pulse Oxymeter (2 Nos .) 
1. Should have high quality large CCFL backlight 

screen with minimum 120mm /84 mm dimension and 

240/128 pixel. 
2. Should work on 220/230V , 30Hz A /c mains. 
3. Should have plethismographic wave form and 

have bar graph with digital values of saturation & 

Pulse rate . 
4. Should have Electronic battery charging indicator 

displayed on the L . C .D . Screen . 
5. Should have battery back up for minimum 6 hours. 

Battery should be sealed lead acidre -chargeable . 
6 . Should have user selectable high & low alarm 

settings after saturation and pulse rate. 
7. Should have on line trending of saturation 

and pulse rate for user selectable timings of 6 
hours , 12 hours and 24 hours . 


8 . Should have SPO , measurement range of 

0 - 100 % rate measurment range of 20 -250 bpm . 


9 . Should have 


Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services on 
payment of its actual cost by cash /money order from 
24 - 11 - 2008 or on post on request by paying Rs. 50 
(Rupees Fifty only ) additionally over and above the cost 
of tender forms. Filled tender forms not subscribed to 
Store Purchase Rules and above conditions will be rejected 
summarily. 

Tenders will be opened as enjoined in the Store 
Purchase Rules. 

The equipment tendered should confirm ISI 
specification . The prices quoted should be inclusive of all 
taxes, duties and transportation charges to the place of 
delivery /specified by purchaser. 


(1) Range and accuracy for saturation without 

motion : Adult 70 % - 100 % + 2 digits, Neonates 
70 % - 100 % + 3 digits , With motion -Adults 
& Neonates 70 % - 100 % + 3digits , Low perfusion 

70 % - 100 % + 2 digits 
( ii) Range and accuracy for pulse rate: 

Without motion - 20 -250bpm + 3 digits 

With motion — 55 -125 bpm 5 digits 
10 . Should have sat watch alarm management software & 

de - sensitize nuisance alarms. 
11. Should display saturation & pulse rate high & 

low alarm limit along with the monitored values. 


2. A certificate about satisfactory performance of the 

equipment duly authenticated by other existing users 

of the equipment. 
3. Firms should also give a certificate that spares of the 

equipment quoted will be made available atleast for 
five years . 


12 . Should have Audible and Visual alarms for 

high and low saturation & pulse rate , visual 
warning indication for low battery and Audible & 

Visual sensor disconnect alarm . 
13. Should include (1) Re - usable finger adult 

probes — 2 Nos. 
(2 ) Re-usable finger probes 

(paediatric ) — 2 Nos. 
14 . Should have following option for user selectable 

screen . 
(1) Plethismographic wave form , bar graph , SPO , & 

pulse rate trend and digital values of rate & 
saturation with its high and low alarm limits 

in one screen . 
(2) Plethismograph wave form , bar graph, SPO , 

trend and digital values of rate & saturation 

with its high and low alarm limits in one screen . 
(3) Plethismograph wave form , bar graph , pulse 

rate trend and digital values of rates & saturation 

with its high and low alarm limits in one screen . 
(4) Magnified view of bar graph and digital values 

of rate & saturation with its high and low 
alarm limits in one screen . 


4 . Firm should undertake to enter into Annual Maintenance 

Contract atleast for five years after completion 
of warranty and accordingly quote the rates for 
Annual Maintenance Contract in the tender. 
Cost of tender form : 

Original Rs. 788 

Duplicate Rs. 450 
Last date and time of sale of tender form 
18 -12-2008 , 2 p. m . 

Last date and time of receipt of filled tenders — 
18 - 12 - 2008 at 4 p . m . 

Date and time for opening of the tender — 19 - 12 -2008 
at 3 p . m . 


15. It should have minimum of 2 years warranty and 5 years 

of Annual Maintenance contract after warranty period . 


II Cardiac Monitor with Defibrillator (2 Nos.) 
1. Should be Biphasic, AED with voice prompt, compact 

and light weight 
2. Charging time 3 sec for 200 J 

5 sec for 270 J 

3 sec for ECG Recovery 
3. It should have high capacity reliable battery. 
4. Should have Adult & Paediatric paddles. 
5. It should have sudden capacitor failure protection . 
6 . It should have atleast 2 channel built in recorder. 
7. It should have routine checking facility and 

upgradation facility for SPO , and CO , monitoring . 
8 . It should have minimum of 2 years of warranty 

and ISI specification . 
9. Should have Annual Maintenance Contract for 5 

years after warranty period . 


The firm has to submit two bids , technical bid and 
price bid each on the same day and but in separate 
covers . The technical bid will be opened at first instance 
and decisions of Technical Evaluation Committee will be 
accepted regarding conformity with given 
specification . As regards price bid eligible tender i.e. who 
qualifies the Technical Evaluation Committee evaluation at 
first instance will be opened . If any firm quotes more 
than one model (i. e. higher and lower model). EMD of 
1 % separate for both quoted items should be submitted 
according to value of quoted item . In case only one 
EMD is followed / enclosed for two models quoted , EMD 
will be treated as for the lowest one . 

The number and date of opening of the tender should 
be superscribed on the envelope containing the tender. 

Acceptance and rejection of tender will be governed 
by Store Purchase Rules. 

Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services on 
payment of its actual cost by cash /money order from 
29 - 11 - 2008 or on post on request by paying Rs. 50 
(Rupees Fifty only ) additionally over and above the cost 
of tender forms. Filled tender forms not subscribed to 
Store Purchase Rules and above conditions will be rejected 
summarily. 

Tenders will be opened as enjoined in the Store 
Purchase Rules . 

The equipment tendered should confirm ISI 
specification . The prices quoted should be inclusive of 
all taxes, duties and transportation charges to the place of 
delivery/ specified by Purchaser. 


The firm should submit the following certificates along 
with the tenders . 


1. The certificate that the quoted equipment have not 

been and are not being supplied to any other 
organization at a rate lower than being quoted here . 


II 


Pulse Oxymeter 


Notwithstanding the above, the undersigned reserves 
the right to accept or reject any /all tenders without 
assigning any reason thereof but subject to Store Purchase 
Rules. The purchase will be made strictly invoking Store 
Purchase Rules as applicable to any other purchase under 
Government Department and any omissions/oversight crept 
in the tender shall be treated as void if the clause /rules in 
Store Purchase Rules commit the same. 


1. Should have high quality large CCFL back light 

screen with minimum 120 mm /84 mm dimension 
and 240/ 128 pixel. 


[DIMS/ TN -11/2008 -09 ] 


Should work on 220 /230V , 30 Hz A / c mains. 
3. Should have plethismographic wave form and 

have bar graph with digital values of saturation 

and Pulse rate . 
4. Should have Electronic battery charging indicator 

displayed on the L .C .D . Screen . 
5. Should have battery back up for minimum 6 hours. 

Battery should be sealed lead acid re-chargeable . 
6 . Should have user selectable high and low alarm 

settings after saturation and pulse rate. 
7 . Should have on line trending of saturation 

and pulse rate for user selectable timings of 6 

hours, 12 hours and 24 hours. 
8 . Should have SPO , measurement range of 

0 - 100 % and pulse rate measurement range of 

20 -250 bpm . 
9 . Should have 


( 1) Range and accuracy for saturation without 

motion : 
Adult 70 % -100 % + 2 digits 
Neonates 70 % -100 % + 3 digits 


With motion -Adults and Neonates 70 % - 100 % + 3 
digits 


No. F4 - 13361/2004 /DIMS. 

15th November 2008 . 
Sealed competitive tenders are invited for the supply 
of the following equipments for the use of ESI Hospital, 
Ezhukone. 
1. Ultra Sound Scanner with transvaginal probe and 

thyriod probe 
2. Pulse Oxymeter 
3. Ophthalmoscope 
4. Semi Auto Analyser 
5 Cardiac Monitor with Defibrillator 

THE SPECIFICATIONS OF THE EQUIPMENTS . 
I Ultra Sound Scanner with transvaginal probe and 

thyroid probe 
1. Scanning modes include B mode, m mode, color 

flow and pulsed wave Doppler, power Doppler 

and continuous wave Doppler . 
2 . Should have programmable annotations. 
3. Should have Raw Data Processing ( True access), 

smart scan , comfort scan and auto optimization 

for B mode. 
4 . Should have convex probe for abdomen and 

ante natal applications. 
5 . Should have Linear Probe (10 / 12 ) preferred 

applications : Small parts , vascular neo natal and 

Paediatrics . 
6 . Should have transvaginal probe 
7 . Should have 

(1) atleast 60 seconds of CINE memory 
(2) minimum 15 inch non - interface high resolution 

color monitor 
(3) USB output data port 
(4) Integrated peripherals storage bay 

(5) Real time Auto calculations. 
8. Should have minimum 2 years warranty & 

Annual Maintenance Contract for 5 years after 

warranty period . 
Gaz . No. 49 /2008 /DTP (Stores). 


Low perfusion 70 % - 100 % + 2 digits 


10. 


22 


(2) Range and accuracy for pulse rate : 

Without motion — 20 -250bpm + 3 digits 

With motion — 55 - 125 bpm + 5 digits 
Should have sat watch alarm management software 
and de- sensitize nuisance alarms. 
Should display saturation and pulse rate high and 
low alarm limit along with the monitored values. 
Should have Audible and Visual alarms for high 
and low saturation and pulse rate , visualwarning 
indication for low battery and Audible and Visual 
sensor disconnect alarm . 
Should include 
(1) Re-usable finger adult probes — 2 Nos. 
(2 ) Re -usable finger probes (Paediatric) — 2 Nos. 
Should have following option for userselectable 
screen . 


13. 


14 . 
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(2 ) 


( 1) Plethismographic wave form , bar graph , SPO , 

and pulse rate trend and digital values of 
rate and saturation with its high and low 
alarm limits in one screen . 
Plethismographic wave form , bar graph , 
SPO , trend and digital values of rate and 
saturation with its high and low alarm limits in 

one screen . 
( 3 ) Plethismographic wave form , bar graph , pulse 

rate trend and digital values of rates and saturation 

with its high and low alarm limits in one screen . 
(4 ) Magnified view of bar graph and digital values 

of rate and saturation with its high and 

low alarm limits in one screen . 
15 . It should have minimum of 2 years warranty and 5 

years of Annual Maintenance Contract after 
warranty period . 


III 


Ophthalmoscope 


1. Should contain a lens wheel with a range of-25 to 

+ 40 dioptres. 
2. Diopter read out-plus and minus lenses should have 

different colours. 
3. Should posses Halogen HP. XTM bulb . 
4 . Should posses accessory Halogen bulb . 
5. Aperture wheel should have slit, test mark , blue filler, 

large spot, green filter, hemi spot and small spot. 
6. Should provide with Rubber brow rest for spectacle. 
7. Should have a dust proof viewing aperture. 
8 . Minimum 2 years warranty and 5 years of Annual 

Maintenance Contract after warranty period . 
IV Semi Auto Analyser 


8 . Sample aspirations is by means of peristaltic pump, 

Aspiration volume Programmable from 500 ml to 

999ml. 
9. Precision better than 1 % cv 
10 . It should have high resolution graphics L .C .D . with 

backlit display 
Photometric range is 0 - 2 .5 OD (Range 340-630 nm ) 

resolution 0 .0001 
12. It should have High resolution graphics 320 dots 

per line , thermal type with full graphics facility 
printer. HP series desk jet printer for reports and 
graphs. 
The processor should be 16 bit with 256 KB flash 
memory. 
Parameters can be viewed , edited and printed . 150 
totally ‘OPEN ’ test programmes selectable through 

key board . 
15. It should have facility to memorize Reagent Blank 

ABS, Sample Blank ABS, standard ABS , Factor, Non 

linear curve. 
16 . The software should have automatic Zeroing , non 

linear calibration , in built reaction non -linearity 
check , calibration of peristaltic pump, on line 
display of cuvette temperature , self diagnosis, Help 
messages on erroneous entry and results can be 
printed on external printer or Thermal Printer or 

both using PRINT key or Automatic. 
17 . The supplier should be able to supply kits locally 

against orders. 
18 . It should have minimum of 2 years warranty and 

the Annual Maintenance Contract for 5 years after 

warranty period . 
V Cardiac Monitor with Defibrillator 
1. Should be Biphasic , AED with voice prompt, compact 

and light weight 
2 . Charging time 3 sec for 200 J 

5 sec for 270 J 

3 sec for ECG Recovery 
3. It should have high capacity reliable battery 
4 . Should have Adult & Paediatric paddles 
5 . It should have sudden capacitor failure protection 
6 . It should have at least 2 channel built in recorder 
7 . It should have routine checking facility and 

upgradation facility for SPO , and CO ,monitoring 
8 . It should have minimum of 2 years of warranty 

and ISI specification 
9. Should have Annual Maintenance Contract for 

5 years after warranty period . 


1. 


I 


It should be open flow cell system of Bench top 
set up used for photometric assays substrates, 
Enzymes , Lipid , protein , sugar, in organic 

substances. 
2. It should be based on calorimetry (Rate/end point) 

principle. 
3. It should be unique triple cuvette system - 18ml or 

33ul Flow cell -10 mm square cuvette. 
It should have Quartz Halogen Lamp and have 6 
wave length static photometric group with 

interference filters 340 , 405 , 505, 546 , 578 , 630 nm . 
5. It should be peltier temperatures control for 25 , 30 

and 37°C + 0. 1°C and control OFF 
6 . Flow cell volume should be 18ul/ 33ul 
7. It should have in built Real time clock and have 

optional internal incubator. 


The number and date of opening of the tender 
should be superscribed on the envelope containing the 
tender. 
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SPECIFICATIONS 


Cost of tender form : 

Original Rs. 1,125 ( including taxes) 

Duplicate Rs. 563 
Last date and time of sale of tender form 
18 -12 -2008 , 2 p. m . 

Last date and time of receipt of filled tenders — 
18 - 12 - 2008 at 4 p . m . 

Date and time for opening of the tender — 19 - 12 -2008 
at 11 a. m . 

Tenders received after the prescribed date and time 
will not be accepted subject to Store Purchase Rules. The 
maximum period required for delivery of the equipment 
should also be mentioned . 

Tender forms can be obtained direct from the Office 
of the Director of Insurance Medical Services on payment 
of its actual cost by cash /money order from 
18 - 11 - 2008 or on post on request by paying Rs. 50 
(Rupees Fifty only ) additionally over and above the cost 
of tender forms. Filled tender forms submitted without 
prescribed Earnest Mony Deposit of 1 % of the total cost 
drawn in favour of the Director of Insurance Medical 
Services will be rejected summarily. 

Tenders will be opened on the prescribed date and 
time as provided under Store Purchase Rules. 

The equipment tendered should confirm ISI 
specification . The prices quoted should be inclusive of 
all taxes, duties and transportation charges to the place of 
delivery/ specified by Director of Insurance Medical 
Services . 

The successful bidders should enter into an Annual 
Repair & Maintenance along with other agreements 
specified under Store Purchase Rules . Additional 
information if any required can be had from the office of 
the undersigned on all working days. 

The undersigned reserves the right to accept or reject 
any tender without assigning any reason but subject to 
Store Purchase Rules. This purchase will be made strictly 
invoking Store Purchase Rules as applicable to any other 
purchase under Government Department. 


1. Dharapathi & Stand (3 Nos.) 

Dharapathi should be made up of any of the 
following wood : 

(1) Venga 
(2) Kanjiram 
( 3) Veppu 

Size : 96 " x 32 " 

It should be carved out type, normally used for 
Pizhichil , Njavarakkizhi such type of Ayurvedic Treatment. 
2 . Dhara Table 

It should be made up of Mahagoni wood . 
Size : 67/2 " x 30" 
Made up of Upholstery works 

Used for Abhyangam , Nasyam , Tharppanam such 
type Ayurvedic Treatments . 
3. Vasthi Yanthra : Made up of Bronze metal . 

It should have minimum of 2 years of warranty and the 
supplier firm should enter into an Annual Maintenance 
Contract for 5 years on approved ESI Corporation terms 
since the warranty period . Firm should submit the 
authorization letter along with tender if supplied through 
authorized agent/distributor. 

The number and date of opening of the tender 
should be superscribed on the envelope containing the 
tender. 
Cost of tender form : 

Original — Rs. 450 ( including taxes) 

Duplicate Rs. 225 
Last date and time of sale of tender form 
19 - 12 - 2008 , 2 p . m . 

Last date and time of receipt of filled tenders — 
19- 12-2008 at 4 p. m . 

Date and time for opening of the tender — 20 -12 -2008 
at 3 p . m . 

Tenders received after the prescribed date and time 
will not be accepted subject to Store Purchase Rules. The 
maximum period required for delivery of the equipment 
should also be mentioned . 

Tender forms can be obtained either direct from the 
Office of the Director of Insurance Medical Services on 
payment of its actual cost by cash /money order from 
18 -8 - 2008 or on post on request by paying Rs. 50 (Rupees 
Fifty only ) additionally over and above the cost of tender 
forms. Earnest Mony Deposit of 1 % of the total cost will 
have to be produced in the form of Demand Draft drawn 
in favour of Director of Insurance Medical Services along 
with filled tender forms as per Store Purchase Rules . 
Filled tender forms without DD for EMD will be rejected 
summarily . 


RE - TENDER NOTICE 

[DIMS/ TN -16 /2008-09] 
No. F4 -20952 /2007 /DIMS. 22nd November 2008 . 

Sealed competitive Re -tenders are invited for the 
supply of the following equipments from original 
manufacturers or approved /authorized distributor for the 
use of ESI Hospital, Mulamkunnathukavu . 

1. Dharapathi - 3 Nos. 
2. Dhara Table - 3 , 
3. Vasthi Yanthra - 3 , 
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SCHEDULE 


Tender 
No . 


Name of the Items 


Quantity 


The undersigned reserves the right to accept or reject 
any tender without assigning any reason but subject to 
Store Purchase Rules. This purchase will be made strictly 
invoking Store Purchase Rules as applicable to any other 
purchase under Government Department and any 
omissions/oversight crept in the tender shall be treated as 
void if the clause/rules in Store Purchase Rules committing 
the same. 


C /1166 /2008 /CNK 1. Female Pelvis (Fibre ) 
dated 29 - 10 -2008 


2 . Fetal Skull (Fibre ) 


Directorate of 
Insurance Medical Services , 
Thiruvananthapuram - 14 . 


(Sd .) 
Director of Insurance 

Medical Services. 


3 . Model for course of delivery 1 
4 . Episiotomy Suturing Simulator 1 
5. Brest Self Examination 

Simulaor 


6. CUT in Utrus Model 

Practicable 


Government College of Nursing, 
Kottayam . 


( Sd .) 
Principal. 


Technical Education Department 

TENDER NOTICES 


( 1 ) 


Medical Education Department 

TENDER EXTENSION NOTICE 
No. C/ 1166/2008/ CNK. 

29th October 2008. 
The dates of the tender published from this Office 
vide Tender No. C /1166 /2008 /CNK dated 3 - 9 - 2008 for the 
purchase of Maternal and Child Health Lab items in the 
Government College of Nursing , Kottayam is rescheduled 
as follows: 

E . M . D . — 1 % . 
Cost of tender forms : 

Orginal - Rs. 450 . 

Duplicate — Rs. 225 . 
Last date of receipt of Money Order — 2 -12 -2008 . 

Last date and time of tender sales — 11 - 12 - 2008 , 
3 p . m . 

Last date and time of submission of tender 
23- 12-2008 at 2 p. m . 

Date and time of opening of tender — 23 - 12 -2008 at 
3 p . m . 

More details can be available from the Office of 
Government College of Nursing , Kottayam . 

All other conditions will remain unchanged . 

കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജിലേക്ക് 
മെറ്റേണൽ & ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
സാധനങ്ങൾ ( 6 ഇനങ്ങൾ) വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ദർഘാസിന്റെ 
തീയ തി കൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം പുന 8 ക മീ 
കരിച്ചിരിക്കുന്നു . 

mlombo1j0 – 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

Bromyosojod 450 
Nodoje 225 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
NewNO (M1000191) 11 - 12 - 2008, 3 oom ). 

ദർ ഘാസ് ലഭി ക്കേ ണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
MOB1023 - 12 - 2008, 2 om . 

BÖRIIMỪ Moo9m 0900100 NOW1023 - 12 -2008, 
3 cm . 

മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. 


No. B3/ 1448 /2008. 

3rd November 2008 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments in Electrical Measurement Lab of Electrical 
Engineering Department of Government 
Polytechnic College , Kottayam . 
Cost of tender forms: 

OriginalRs. 400 + VAT. 
Duplicate Rs. 200 + VAT. 

Postage charges - Rs. 36 . 
Last date and time of issue of tender form 
18 - 12 - 2008, 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
19 - 12 - 2008 , 11 a . m . 

Date and time of opening of tender — 20 -12 -2008 , 3 p . m . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic , Kottayam obtain the 
requisite tender form on which tenders should be 
submitted . Late tenders will not be accepted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance for the price fixed for a form . The amount 
remitted is not refundable under any circumstances . The 
tender forms are not transferable . 


Cheques , Postage Stamps , etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms be sent as 
per V. P. P. 


13 


Last date and time of issue of tender form 
19 -12- 2008, 3 p . im . 


Tender should be accompanied by an EMD of 1 % 
of the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Polytechnic , Kottayam with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth Rs. 50 . Details can be had from 
the Polytechnic Office . 

കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇല ക് ടി ക്കൽ മെഷർമെന്റ് ലാബിലേക്ക് ആവ ശ്യ മായ 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Last date and time for receipt of tender form 
20- 12-2008, 3 p. m 

| Date and time of opening of tender - 22 - 12 - 2008 , 
- 11 a. m . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic, Kottayam obtain the 
requisite tender form on which tenders should be 
submitted . Late tenders will not be accepted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance for the price fixed for a form . The amount 
remitted is not refundable under any circumstances. The 
tender forms are not transferable . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് രൂപ 200 + വാറ്റ്. 
- പോസ്റ്റേജ് രൂപ 36. 
ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 18 -12 -2008 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ. 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 12 - 2008 രാവിലെ 11 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 20 -12- 2008 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണി. 


Cheques , postage stamps etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms be sent as 
per V. P. P. 

Tender should be accompanied by an EMD of 1 % 
of the amount by DD drawn in favour of the Principal, 
Government Polytechnic , Kottayam with an agreement in 
Kerala Stamp Paper worth Rs. 50. Details can be had from 
the Polytechnic Office. 


ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
മാത്രമല്ല ടെണ്ടർ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതുമല്ല . 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം വിലയുടെ 1 ശതമാനം വരുന്ന തുകയുടെ 
ഡി . ഡി. പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് 
എന്ന പേർക്ക് കരുതൽധനമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 50 രൂപ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറിനെ 
സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ സർക്കാർ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


- കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
- ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ 
പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനവും വിവരണവും 


അളവ് 


1 സി . ആർ. ഒ. അനലോഗ്, 20 എം . എച്ച്.ഇസഡ്, 
- 2 ചാനൽ മോണോഡിപ്ലേ 

- 10 എണ്ണം 


No. B3/ 2332/ 2008. 


3rd November 2008 . 


Sealed tenders are invited for the supply of the 
following Equipments in Digital and Communication Lab 
of Electronics Engineering Department of Government 
Polytechnic College, Kottayam. 


2 ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ്/ ഐ . സി . ട്രെയിനർ, 

16 ഇൻപുട്ട്, 16 ഔട്ട് പുട്ട്, വേര്യബിൾ 
കളോക്ക്, സിംഗിൾ പൾസ്, റ്റി സെഗ് 
ഡിപ്ലേ 


- 8 


,9 


| SI. 


Name of Item and 

Specification 


Quantity 
Required 


No. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 
ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് -രൂപ 200 + വാറ്റ്. 


| 10 Nos. 


പോസ്റ്റേജ് -രൂപ 36. 
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99 


CRO - Analog , 20 MHZ , 2 Chanel 
Mono display 
Digital Trainer Kit /IC Trainer and 
16 Input, 16 Out put, Variable 

Clock , Single Pulse, T Seg display 
Cost of tender form : 

Original - Rs. 400 + VAT. 
Duplicate — Rs. 200 + VAT. 
Postage charges - Rs. 36 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം നൽകുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 -12- 2008 ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ. 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 12 -2008 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്3 മണിവരെ. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 22 -12- 2008, 
രാവിലെ 11 മണി. 


Gaz. No. 49/2008/DTP (Stores). 
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Last date and time for receipt of tender form 
17- 12 - 2008, 11 a. im . 


Date and time of opening of tender — 17 - 12 - 2008, 3 p . m . 


ചെക്ക്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
മാത്രമല്ല ടെണ്ടർ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതുമല്ല. 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന തുകയുടെ 
ഡി. ഡി., പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് 
എന്ന പേർക്ക് കരുതൽധനമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതും 50 രൂപ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറിനെ 
സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ സർക്കാർ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. 


All other conditions of the original tender will not 
change . 

- കാസറഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
29 - 5 - 2008 -ാം തീയതിയിലെ ടി നമ്പർ ലഘു ദർഘാ സിൽ 
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികൾ താഴെ പറയുന്ന തരത്തിൽ 
പുനഃക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു . 


Government Polytechnic 
College , Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 12 - 2008 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ. 


ടെണ്ടർ സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 -12 - 2008 രാവിലെ 11 മണിവരെ. 


SHORT TENDER EXTENSION NOTICE 


No, D -607/2008. 


5th November 2008 . 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 17 - 12 - 2008 
ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണി. 

ടെണ്ടറിലെ മറ്റു വ്യവസ്ഥകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നതല്ല. 


The Schedule date in connection with the office 
Tender Notice even No. dated 29- 5 - 2008 is extended as 
follows: 


tender form 


Last date and time of sale of 
16- 12 - 2008 , 3 p . m . 


Government Polytechnic 
College, Periye Kasaragod . 


| (Sd.) 
Principal. 


